A vacina é a principal arma de proteção contra a Covid-19 e o Distrito Federal, atualmente, está imunizando a população que tem 66 anos ou mais, além de outros integrantes do grupo prioritário. Várias dúvidas sobre as vacinas utilizadas no Brasil podem surgir durante o processo de vacinação e, de acordo com estudos técnicos, a vacina Oxford/AstraZeneca que está disponível nas salas de vacina e drive-thrus, é eficaz e segura para proteger à população contra o novo coronavírus.
A Infectologista da Secretaria de Saúde e coordenadora da Câmara Técnica Covid-19, Lívia Vanessa Ribeiro orienta a população a buscar os postos sem ter receio quanto à segurança do imunizante.

▶️ Assista!

🌐 Para saber mais, você pode acessar o nosso site: saude.df.gov.br/notícias

#VacinaDF #Vacinação #Astrazeneca #Vacina